
La calcolatrice scrivente 
con visore e scarto automatico 
dei decimali non significativi 




REMINGTON RAIND MODELLO 1214 

CALCOLATRICE ELETTRONICA SCRIVENTE 

con visore e scarto automatico dei decimali non significativi 


Il Mod. 1214 unisce i vantaggi della macchina a 
visore a quello della scrittura, pur non aumentando 
nelle dimensioni. Il visore di normale grandezza 
permette una facile lettura. Potete leggere la cifra 
impostata prima di stamparla e quindi apportare 
eventuali correzioni prima che la cifra entri a far 
parte di una operazione. Tutti i risultati appaiono sul 
visore e contemporaneamente vengono stampati. Le 
cifre immesse ed i risultati si possono leggere sul 
visore a distanza con possibilità di verifica dei vari 
passaggi sulla striscia di carta. Quando non occorre 
la scrittura, si può interrompere l’azione del 
dispositivo di stampa ed usare il 1214 unicamente 
come macchina a visore. 

Il 1214 ha un tasto (%j per il calcolo automatico 
delle percentuali che elimina la possibilità di 
errori nel posizionare la virgola. 


Esempio: 


454 -H 789 
456 
789 
57,79 



Sulla striscia appare il segno % sulla destra 
del risultato. 


Sconto: Lire 125—5% = Lire 118,75 

125 [x] 5 (%j 6,25 d] 118,75 

IVA: Lire 95 + 12% ~ Lire 106,40 

95 [x] 12 [%] 11,40 g] 106,40 

Senza ricorrere all’uso della memoria si ottiene 
l’ammontare dello sconto o dell’IVA e l’importo al 
netto dello sconto o l'importo comprensivo dell’IVA. 
L’eliminazione automatica dei decimali non 
significativi conferisce al Mod. 1214 una 
straordinaria flessibilità permettendo di eseguire 
moltiplicazioni o divisioni con un gran numero 
di decimali od ottenendo il risultato con lo scarto 
automatico dei decimali non significativi. Il 1214 è 
anche una magnifica addizionatrice con 
incolonnamento automatico delle cifre decimali 
con stampa automatica del punto decimale in 
addizione e sottrazione. 


• Capacità 12 cifre • Scarto automatico decimali 
non significativi • Addizione, Sottrazione, 
Moltiplicazione, Divisione, Memoria • Costante in 
Moltiplicazione e Divisione • Sistema decimale 
completo fisso e flottante • Quadrato automatico 
ed elevazione a potenza • Moltiplicazioni e 
Divisioni a catena • Percentuali automatiche • 
Moltiplicazione negativa • Saldo negativo • 
Incolonnamento automatico delle cifre decimali in 
addizione e sottrazione 41 Stampa automatica del 
punto decimale in addizione e sottrazione. 


SPECIFICHE 

Velocità: di stampa 0,4 di sec.; 
di calcolo da 0,06 a 0,45 di sec. 

Dimensioni: cm. 15,3 x 23,1 x 34,3 
Peso: Kg. 5,6 ca. 

Corrente: 115-240 V 
Consumo: 17 W 

Componenti: R.O.M., LSI, MOS-1C, 1C 

La superba nuova gamma di Calcolatrici Remingfon di 
cui il Mod. 1214 fa parte rappresenta un nuovo 
« standard » nelle attrezzature elettroniche d’ufficio. 

Le più avanzate tecniche nelle fabbricazioni di alta 
precisione, l’impiego di materiali di lunga durata e 
generazioni di esperienza quali « leader » nel campo 
delle attrezzature d’ufficio, culminano in una calcolatrice 
non uguagliata se si considera il rapporto 
prestazioni/costo. 
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